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DROZDOWSKI 


NAJUKOCHAŃSZY I NAJLEPSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 
B. KIEROWNIK KATEDRY CHIRURGII SZCZĘKOWEJ A.M. W KRAKOWIE 
B. WIĘZIEŃ OBOZU KONCENTRACYJNEGO W SACHSENHAUSEN 


po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 8 lutego 1970 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we czwartek 12 bm. o godz. 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 
ŻONA, CÓRKA, SYN, WNUCZKA I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 12 bm. o godzinie 10 w kościele parafialnym św. Krzyża. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 1031/70 - D-2 (1583) - 39 
w Krakowie 
Punkt Uslugowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


